
RAPPORT D'EMPLOl DE LA CAMERA PIETON 


Dans le cadre de ^experimentation pour le port de cameras individuelles, Les agents de la police municipale de 
Laverune ont ete autorises a utiliser et porter ce materiel par arrete Prefectoral n° PM-CAM 2017006 du 23 mars 
2017. 

Depuis Lemploi de ce materiel, 

11 enregistrements ont ete etablis lors de controles, et consignes dans le registre prevu a cet effet. 

1 extraction faite pour les besoins d'une procedure judiciaire au profit de LOPJ en charge de Lenquete. 
(dans le cadre de coups et blessures entre particuliers), dispositif declenche lors de notre intervention 
pendant la fete du village au mois d'aout 2017. 

Toutes les videos consignees, datant de 6 mois, ont ete effacees, dont mention a ete inscrite au registre. 


Conclusion : 

Meme si la police municipale de Laverune n'est pas exposee a une delinquance importante, nous avons tout de 
meme pu constater le bon impact du port de ce dispositif aupres de la population. 

II serait souhaitable et notamment dans un cadre purement preventif, que le port de ce dispositif puisse se 
generaliser et devenir definitif. 
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